15TH TITL COLLABORATIVE STUDY 


SAMPLE C4 
LARK LIGHTS 100 SP 


TPM 

PUFF 

WATER 

NICOTINE 

TAR 

(mg/cigt) 

COUNT 

(mg/cigt) 

(mg/cigt) 

(mg/cigt) 

13.12 

8.08 

1,706 

0.736 

10.678 

13.54 

8.36 

1.869 , 


10.923 

13.50 

8.58 

1.966 

0.808 

10.727 

13.78 

8.94 

2.174 

0.786 

10.820 

12.12 

8.18 

1.531 

0.692 

9.897 

13.54 

8.46 

1.965 

0.760 

10.815 

12.54 

8.36 

1.753 

0.719 

10.068 

12.28 

8.72 

1.767 


9.797 

13.74 

8.62 

2.231 

0.752 

10.757 

13.58 

8.46 

2.059 

0.777 

10.744 

13.88 

8.22 

2.178 

0.756 

10.946 

13.62 

8.54 

2.276 

0.721 

10.623 

12.36 

8.24 

1.615 

0.720 

10.021 

12.78 

8.30 

1.599 

0.733 

10.448 

13.26 


1.717 

0.725 


13.72 


1.985 

0.729 


15.92 -x 

9.54-p 

2.811 -x 

0.844 -n 

12.265 -t 

13.02 

8.90 

1.758 

0.722 

| 

13.16 

8.36 

1.774 

0.797 


13.80 -x 

8.46 -x 

2.005 -x 

0.835 -n 

10.960 -x 


t = tar outlier per the M.A.D. test, 
n = nicotine outlier per the M.A.D. test, 
p = puff count outlier per the M.A.D. test, 
x = associated data deleted per nicotine and/or tar outlier. 


AVERAGES 



TPM 

(mg/cigt) 

PUFF 

COUNT 

WATER 

(mg/cigt) 

NICOTINE 

(mg/cigt) 

TAR 

(mg/cigt) 

Ave 

13.20 

8.44 

1.885 

0,744 

10.568 

S.D. 

0.56 

0.24 

1.229 

0.031 

0.373 

n 

18 

18 

18 

18 

18 
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